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Vierter Abschnitt.
und daraus crluilt man durch vollstandige Induction:
3. Wenn die Function rp (x) mit ihren 7; — 1 ersten Ableitungen endlich und stetig, und die 7cte Ableitnng noch endlich ist, so sincl nfc + 1an, n7c+16n mit unendlich wachsenden n endlich.
Wenn also die zu entwickelnde Function <p(x) stetig ist, so ist die Convergenz der Fourier'schen lleihe immer eine un-bedingte.
Wenn es sich darutn handelt, eine Function zu entwickelu, deren analytisches G-esetz nicht bekannt, die also z. B. graphisch oder durch Beobachtungen gegeben ist, so sincl die Functions-werthe auch nicht fiir alle Argumentwerthe und nicht mit abso-luter Scharfe bekannt. Es lassen sich clann die Coefficients!! der Reihe anch nur bis zu einem gevtissen Range bin und nur naherungsweise berechnen und man erhalt dann einen analyti-schen Ausdruck, der innerhalb der Grenzen der Genauigkeit der Daten mit der darzustellenden Function ubereinstimmt. Ist die Function unstetig, so wird in nachster Nahe der Unstetig-keitsstelle der Fehler immer gross bleiben. Berechnet man aber eine hinlangliche Gliederzahl und rait geniigender Genauigkeit, so kann man das Gebiet dieser grbsseren Fehler entsprechend einengen. eincni endliclieii liiti't'vull tiic.Iil tatciullidli vicki Maxima uml Minima Itabcn. Dann kunn iiiuii HUH ilnr Knillic.liki'it d(!H In
